Deutscher Bundestag 
5. Wahlperiode 


Drudcsadie V/ 1225 


Dringliche Mündliche Anfragen 

gemäß § 111 der Geschäftsordnung (Fragestunde) für die 

80. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Dienstagr dem 13. Dezember 1966 


Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Gesundheitswesen 


1. Abgeordneter Welche Konsequenzen zieht die Bundesregie- 
Fellermaier rung aus der Tatsache, daß an der Pipeline 

Bodensee-Ingolstadt binnen weniger Wochen 
zweimal große Mengen öl ausgelaufen sind 
und dies nicht von den Kontrollstationen son- 
dern von Privatpersonen festgestellt worden 
ist? 


2. Abgeordneter Hält die Bundesregierung die Sicherheitsvor- 
Fellermaier richtungen an der in Frage 1 erwähnten Pipe- 

line und die staatlichen Überwachungsmaß- 
nahmen im Interesse des Schutzes der Was- 
serversorgung weiter Gebiete überhaupt für 
ausreichend? 
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